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Rapport du Site pour vandb.fr 


Ce rapport donne une note à votre site selon un certain nombre de facteurs importants tels que 
l'optimisation sur la page, les backlinks de la page, les réseaux sociaux, la performance, la sécurité et bien 
plus. La note globale est sur une échelle de A+ à F- avec la majorité des sites du secteur qui ont une note de 
A. L'amélioration de la note du site est recommandée pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et la 
visibilité dans les moteurs de recherche. 


Résultats de l'audit pour vandb.fr 


B+ 


Votre page est correcte 


Recommandations :: 10 


Référencement 
A- A- C C+ A+ Liens Performance 


Référenceme Liens Convivialité Performance Réseaux Réseaux Sociaux Convivialitè 
nt Sociaux 


Recommandations 


Optimiser pour Core Web Vitals Priorité Moyenne 


Réduisez la taille totale de votre page 


Ajoutez une balise d'en-tête H1 Priorité Moyenne 


Utilisez vos principaux mots-clés à travers les balises $ Priorité Faible 
HTML importantes 


Mettez à jour les URL des liens pour qu'elles soient plus iens Priorité Faible 
lisibles par les humains et les moteurs de recherche 


Ajoutez des attributs Alt à toutes les images | Priorité Faible 
Installez et configurez un Pixel Facebook éseaux Sociaux Priorité Faible 
Supprimez les styles en ligne | | Priorité Faible 


Vérifiez et augmentez la taille de la police de caractère i Priorité Faible 
sur différents appareils 


Ajouter le balisage Schema Priorité Faible 


Résultats de référencement sur site 


Le référencement de cette page est bon 


Le référencement sur site de votre page est majoritairement optimisé. Le 

A- référencement sur site est important pour que les moteurs de recherche 
puissent bien analyser votre contenu afin qu'il soit référencé par des mots clés 
pertinents. Vous pouvez améliorer davantage votre page en vérifiant que les 
balises HTML sont correctement remplies et que le texte est conforme aux 
mots-clés choisis. 


Balise Titre V4 
Votre balise titre est d'une longueur optimale (entre 10 et 70 caractères) 
V and B | Cave & Bar | Bière, vin, et spiritueux en ligne 


Longueur : 61 


Balise Meta Description VA 
Votre page possède une balise Meta Description optimale (entre 70 et 320 caractères) 


V and B est un concept de cave et bar créé en 2001. Achetez en ligne vos bières, vins, whiskies, 
rhums et spiritueux. 


Longueur : 117 


Utilisation de la balise d'en-tête H1 Xx 
Votre page n'a pas de balise d'en-tête H1. 


La balise d'en-tête H1 est un moyen important de signaler aux moteurs de recherche le sujet 
de votre contenu, et conséquent les mots-clés pour lesquels elle doit être classée. 


Utilisation des balises d'en-tête H2-H6 S 
Votre page utilise plusieurs niveaux de balises d'en-tête. 


Balise Fréquence 
d'entête 


H2 
H3 
H4 
H5 


On © KO N Fo 


H6 


Consistence des Mots-clés Xx 
Les mots-clés principaux de votre page ne sont pas bien répartis entre les balises HTML 
importantes. 


Le contenu de votre page doit être axé sur des mots-clés particuliers pour lesquels vous 
souhaitez vous classer. Dans l'idéal, ces mots-clés devraient également être répartis entre les 
balises telles que les balises titre, méta et en-tête. 


Mots-clés individuels 


Mot-clé Titre Balise pour Balise pour Fréquence 
la Meta les titres de la page 
Description 
très x x x 78 Es — 
dans x x v 75 ee] 
bien x x v 63 E 
hop x x v 60 ei) 
panier x x v 59 E 
livraison x x v 50 | 
commande X X v 49 | 
rapide x x v 40 | 


Phrases 


Phrase Titre Balise pour Balise pour Fréquence 
la Meta les titres de la page 
Description 
dans le x x v 59 E) 
hop dans le x x x 58 E) 
hop dans x x x 58 T) 
dans le panier x x v 58 7) 
le panier x x v 58 | 
très bien x x x 24 =Z] 
vand b v v v 22 En 
irlande 07 x x x 19 ==) 
Quantité de Contenu S 


Votre page possède un bon niveau de contenu textuel qui va l'aider à être bien référencé 


Nombre de mots 5137 


Les Attributs ALT de l'Image 
Certaines images de votre page n'ont pas d'attributs Alt. 
Nous avons trouvé 97 images sur votre page et 6 d'entre elles ne possèdent pas d'attribut. 


Les attributs Alt sont un moyen souvent négligé et simple de signaler aux moteurs de 
recherche de quoi parle une image et de l'aider à se classer dans les résultats de recherche 
d'images. 


Test de la balise Noindex 
Votre page n'utilise pas de balise Noindex Tag qui empêche son indexation. 


Test du Noindex de l'entête 
Votre page n'utilise pas d'entête Noindex qui empêche son indexation. 


SSL est activé 
Votre site utilise le SSL. 


Redirection HTTPS 
Votre page redirige correctement vers une version en HTTPS (SSL Secure). 


Robots.txt 
Votre site semble avoir un fichier robots.txt 


http://vandb.fr/robots.txt 


Sitemaps XML g 
Votre site semble avoir un Sitemap XML. 


https://vandb.fr/Assets/Rbs/Seo/sitemap-index.xml 


Statistiques S 
Votre page utilise un outil de statistiques. 


& Google Analytics 


Vérification des données structurées de Schema.org Xx 
Nous n'avons pas détecté d'utilisation de Schema.org sur votre page. 


Schema.org est un balisage de donnée structurée pour des sites web qui permettent de 
mieux comprendre votre site pour les moteurs de recherche et fournit des extraits optimisés 
directement dans les résultats de recherche. 


Classements 


Classements des mots-clés principaux 
Vous pouvez voir le classement de vos dix principaux mots-clés à leur emplacement précis. La liste est 
classée en fonction des mots-clés qui génèrent le plus de trafic sur votre site. 


Mot-clé Pays Position Total des recherches Trafic estimé 
vand b HIFR 1 60,500 18,392 ——— 
vandb HIFR 1 60,500 18,392 E 
v&b HIFR 1 27,100 8,238 —— 
leclerc drive BRFR 73 1,830,000 3,843 — 
vnb HIFR 1 9,900 3,009 = 
vb HIFR 1 8,100 2,462 m 
gin HIFR 5 40,500 1,728 L 
coffret biere HIFR i 5,400 1,641 B 
coffret bieres BRFR 1 5,400 1,641 - 
E 


coffret bière HIFR 1 5,400 1,641 


Trafic de recherche total 
Cela vous montre le volume de trafic estimé que votre page reçoit visa ses classements de mots clés 


255,070 
Volume de 


trafic 
mensuel 


Positions des mots-clés 

Vous pouvez voir un résumé des positions de vos classements de mots-clés. Plus votre classement est 
élevé, plus vous aurez des chances de capter du trafic. En effet, des études récentes montrent que 
jusqu'à 92 % des clics ont lieu sur la première page. 


Position Mots-clés 
Posiciôn 1 875 I 
Posición 2-3 715 l 
Posición 4-10 21625 — 
Posición 11-20 3,145 — 
Posición 21-30 3,008 = 
Posición 31-100 26,338 — 
Liens 
Le Nombre de Backlinks V4 


Vous avez une forte activité de Backlinks sur cette page. 


Données de liens entrants fourni par MOZ 


L L hl 


326.3k 1.7k 
Les Domaines L'Autorité du 
Backlinks référents Domaine 


Externes MOZ 


Principaux liens de retour 


De 


Ce sont les meilleures pages externes proposant un lien vers votre site que nous avons 
trouvées. 


Autorité URL 


94 bit.ly/2p2GURT 

93 agence-api.ouest-france.fr/societe/v-and-b 

93 funkymaella.e-monsite.com/liens/loisirs-et-detente/ 

93 lesmotardsontducoeur53.e-monsite.com/pages/menu/partenaires-2018.html 
92 foursquare.com/v/v-and-b/4c093364340720a183598493 

92 foursquare.com/v/vb/4c582681cc96c9b6127e7a2e 

92 fr.foursquare.com/v/v-and-b-reims-cormontreuil/5d5d71eeaaa8760008695714 
92 foursquare.com/v/v-and-b-perpignan/5d5d71e6ef5f07000879ce53 

92 www.ladepeche.fr/tourisme/bars-clubs/v-and-b.html 

92 www.ladepeche.fr/tourisme/restaurants/le-v-and-b.html 


Structure de Lien sur la Page 1 
Nous avons trouvé un total de 512 liens. 5 % de vos liens sont externes qui vous font 

bénéficier de l'autorité des autres sites. 1 de vos liens sont en NoFollow signifiant que vous ne 
bénéficiez pas de l'autorité sur ces pages de destination. 

Liens amicaux Xx 


Certaines de vos URL de liens ne semblent pas conviviales pour les humains ou les moteurs 
de recherche. 


Nous vous recommandons de rendre les URL aussi lisibles que possible en réduisant la 
longueur, les noms de fichiers, les chaînes de code et les caractères spéciaux. 


Convivialité 


Votre ergonomie pourrait être mieux 


Votre page est correcte, mais elle pourrait être plus ergonomique sur différents 

C appareils. L'ergonomie est importante pour maximiser votre audience et 
réduire les taux de rebonds (qui peuvent affecter indirectement votre 
référencement dans les moteurs de recherche). 


Rendu sur les Appareils 

Cette vérification montre visuellement comment votre page s'affiche sur différents appareils. 
Il est important que votre page soit optimisée pour le mobile et la tablette, car aujourd'hui, la 
majorité du trafic provient de ces appareils. 
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CHATEAU BELLEVUE MALARTIC 


9€92 M 


75CL- ALC, 14,5% VOL. Delma DU 1 AU 31 MARS 2022 
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OK pour moi 


Core Web Vitals de Google 
Votre page a échoué à l'évaluation Core Web Vitals de Google. 


Les Core Web Vitals sont des indicateurs de l'interface utilisateur que Google juge importants 
pour « l'expérience sur la page » d'un visiteur et qui sont devenus par la suite un critère de 
classement. Ils évaluent l'apparence du contenu, l'interactivité de la page et la stabilité 
visuelle dès le chargement de la page. 


Largest Contentful First Input Cumulative Layout 
Paint (LCP) Delay (FID) Shift (CLS) 
5 
2 i si g 0.25 


$ 


0.01 


L'utilisation des Viewports Mobile 


Votre page possède un Viewport qui correspond à la taille de l'appareil pour qu'il s'affiche 
correctement à travers différents appareils. 


Utilisation du Flash ? 
Il n'y a pas de contenu en Flash sur votre page. 


Utilisation des iFrames ? 
Il n'y a pas d'iFrames sur votre page. 


Favicon 
Votre page possède un Favicon 


Vie privée du mail S 
Votre page ne possède pas d'adresse mail en clair 


Les Tailles Lisibles de la Police de Caractère Xx 


Votre page contient du texte trop petit qui risque de ne pas être assez lisible pour certains 
utilisateurs. 


Nous vous recommandons de vérifier l'intégralité du texte de votre page sur différents 
dispositifs pour vous assurer qu'il est de taille appropriée. 


Redimensionnement pour la Tap Target VA 


Les liens et boutons de votre page sont optimisés pour que l'utilisateur puisse interagir avec 
sur un écran tactile. 


Résultats de la Performance 


Votre performance pourrait être mieux 


La performance de votre page a quelques problèmes et elle doit être 

C+ améliorée. La performance est importante pour garantir une bonne expérience 
d'utilisateur et réduire les taux de rebond (qui peuvent affecter indirectement 
votre référence dans les moteurs de recherche). Nous vous recommandons de 
résoudre les facteurs mentionnés ci-dessous 


Information sur la Vitesse de la Page VA 
Le temps de réponse du serveur de votre page est rapide ce qui est une bonne chose pour la 
vitesse de chargement et l'expérience d'utilisateur. 


Réponse du serveur Tout le contenu de la page est Tous les scripts de page sont 
chargé terminés 


0s 


AS 
CE 10s 1 
As 2 D. kej 7% 
g YV 
w $ 3 $ ©: 
4.5s 10.95 


d 


Information sur la Taille de la Page Xx 


La taille du fichier de votre page est assez importante, ce qui, indépendamment des autres 
optimisations, risque de réduire la vitesse de chargement et d'affecter l'expérience 
utilisateur. 


En règle générale, il est conseillé de ne pas dépasser 5 Mo en taille de fichier totale par page. 


Taille totale de la page Répartition de la taille de la page 


E HTML (0.836MB) 
E CSS (0.699MB) 
E JS (2.809MB) 

B Images (3.684MB) 
E Autre (0.254MB) 


a 


N° 


aw° 


Total 8.282 MB 


Nombre de ressources 1 
Cette vérification affiche le nombre total de fichiers qui sont récupérés de vos serveurs pour 
charger votre page. Comme une règle générale, le fait d'avoir de nombreux fichiers 
augmente le nombre de requêtes et par conséquent, le temps de chargement de la page. 
C'est une bonne pratique de supprimer des fichiers inutiles ou de fusionner des fichiers 
comme ceux des styles et des scripts quand c'est possible. 
H <> {:} {} -à 
CSS 
180 2 44 6 116 12 
Le nombre Le Nombre Le Nombre Le Nombre Le Nombre Autres 
Total de Pages de de d'Images Ressources 
d'Objets HTML Ressources Ressources 
JS CSS 
Pages mobiles accélérées de Google (AMP) 1 
AMP semble être activé sur cette page. 
Erreurs JavaScript V4 
Votre page ne possède pas d'erreurs JavaScript. 
Compression GZIP S 
Votre site utilise la compression GZIP. 
Optimiser les Images VA 
Toutes les images de votre page semblent optimisés. 
Minification VA 
Tous vos fichiers JavaScript et CSS semblent minifiés. 
HTML Obsolète S 


Aucune balise HTML obsolète n'a été trouvé sur cette page. 


Styles en ligne Xx 
Votre page semble utiliser des styles inline. 


Les styles inline sont une pratique de codage obsolète et sont déconseillés en faveur des 
feuilles de style CSS, en raison de leur capacité à dégrader les performances de chargement 
des pages et à compliquer inutilement le code HTML. 


Résultats des Réseaux Sociaux 


Votre présence sur les réseaux sociaux est excellente ! 


Félicitations, vous avez une forte présence sur les réseaux sociaux. L'activité 

A+ sur les réseaux sociaux est importante pour la communication avec les clients, 
la promotion de la marque et un canal de marketing pour attirer plus de 
visiteurs sur votre site. Nous recommandons de continuer à utiliser des 
campagnes de réseaux sociaux pour améliorer votre présence. 


Facebook est Connecté S 
Votre page possède un lien vers une page Facebook. 


Balises de Facebook Open Graph S 
Votre page utilise des balises Facebook Open Graph. 


Facebook Pixel x 
Nous n'avons pas détecté de Pixel Facebook sur votre page. 


Le pixel de Facebook est un code d'analyse utile qui vous permet de recibler les visiteurs si 
vous décidez de publier des publicités Facebook à l'avenir. 


Twitter est Connecté S Activité de Twitter VA 
Votre page possède un lien vers un profil Vous avez de nombreux abonnés sur 
Twitter Twitter. 
3,288 
Abonnés 
Cartes Twitter S 


Votre page utilise des cartes Twitter. 


Instagram est Connecté S 
Votre page possède un lien vers un profil Instagram. 


YouTube est Connecté 


Votre page possède un lien vers une 
chaine Youtube. 


Linkedin est Connecté 


Votre page possède un profil LinkedIn. 


Résultats de la Technologie 


Liste des Technologies 


Activité de YouTube 


Vous avez de nombreux abonnés sur 
votre chaine Youtube 


You You 


2,200 886,405 
Abonnés Nombre de 


Vues 


Ces systèmes ou ces librairies ont été identifié sur votre page. 


Technologie 
AngularJS 

AppNexus 

Bootstrap 

Envoy 

Google Analytics 
Google Cloud 
Google Tag Manager 


jQuery 


icu NOOB 


OWL Carousel 


PHP 


© 3< 


Proximis Omnichannel 


Adresse IP du Serveur 
34.120.130.180 


Serveurs DNS 


dns13.ovh.net 
ns13.ovh.net 


Version 


De 


De 


Serveur Web 
envoy 


Jeu de Caractères 
text/html: charset=utf-8 


De 


